IAROL WAJDYNGER 


Konduktor Kolei Galic. Karola Ludwika, 


licząc lat 34, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, po długiej i dolegliwej chorobie umarł dnia 27 Marca 1863 roku. 


Pozostała w smutku żona wraz z dzieckiem, zaprasza Krewnych, Przyjacioł i pobożną Publiczność, na wyprowadzenie 
zwłok, z domu pod Nr. 49 przy ulicy Szerokiej, w dniu 29 b. m. tj. w Niedziele o godz. 5 po południu wprost na Cmen- 
tarz; oraz na ŻAŁOBNE NABOŻEŃSTWO do Kościoła OO. Dominikanów, w dniu 21 Kwietnia odbyć się mające. 


W Drukarni „CZASU“ w Krakowie, 


